









































N® ordre 


PéslgnatlAZi t 



VASSAL 




Planche 


côté^ N® 




Souche 


(p 3 4 5. 


Cf) Rameau gERB&cB au vqisibaoe de la. floraison 


Golorme 


50 - mérithalle 


51 ^ noeude 


52 vrille 


î do6 coloré ^" h raies 2 vert 
ventre eoloré à raies 8 - vert 9* 

t dos coloré à raiea 2 - vert 5* 
ventre coloré^- h raies 8 - vert 9» 

] verte 1 - Jaune 2 rouge elair 1 ^- 
rouge foncé 4* 


52 


- 'bourgeott t coloré^ - vert 8 , 


(I) FLEUR 


morphologiquement ; mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9 , 











